Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2014-2015 


33 529 Gaswinning Groningen-veld 
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen; 

overwegende dat dit zou betekenen dat er wordt uitgegaan van het laagst 
mogelijke productieplafond van Groninger gas waarbij de leveringsze¬ 
kerheid nog zeker is gesteld; 

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de productiebandbreedte om 
aan deze leveringszekerheid te voldoen 21 tot 35 miljard kubieke meter 
per jaar is; 

verzoekt de regering, scenario's uit te werken waarin de productiepla- 
fonds voor 2015 en 2016 terug worden gebracht tot 21 miljard kubieke 
meter gas per jaar, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ouwehand 
Van Tongeren 
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